Materials, Supplies & Cutting Diagram 



Classic Oak Tool Cabinet — Chest of Drawers Option 


A Drawer Sides (4) 

B Drawer Fronts/Backs (4) 
C Drawer Bottoms (3) 

D False Fronts (2) 

E Bottom Drawer Sides (2) 


470 x 172 x 12 
828 x 172 x 12 
826 x 458 x 6 - ply. 
862 x 178 x 18 
470x242 x 12 


F Bottom Drawer Fronts/Backs (2) 826 x 242 x 12 

G Bottom Drawer False Front (1) 862 x 248 x 18 

• (3 pr.) 460mm Full-Extension Drawer Slides w/Screws 

• (6) 32mm Bright Brass Knobs w/Screws 

• (12) 8g x 25mm c/s Woodscrews 


3000 x 250x 19 Hard Maple 
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3000 x 175x 19 Hard Maple (Two Boards) 
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3000 x 250 x 25 Quartersawn White Oak 



2400 x 1200 x 6 Maple Plywood 
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